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PART III 


Stores Purchase 


Medical Education Department 

ദർഘാസ് പരസ്യം 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 17 -7 - 2014, 3 മണി. 


നമ്പർ സി2/ 8786 ( 2 )2014 / എം . സി . റ്റി . 2014 ജൂൺ 12 . 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് 
ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 
നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 18 - 7 - 2014, 2.30 മണി. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 18 - 7 - 2014, 
- 3 മണി. 


ദർഘാസ് നമ്പർ 2/ 2014. 


സാധനങ്ങളുടെ പേര് സർജിക്കൽ കൺസ്യൂമബിൾസ്. 


- ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു 
കൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയുൾപ്പെടെ); 

അസ്സൽ 840. 
ശരിപ്പകർപ്പ് - 420. 
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- ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പർ രോടു കൂടി നിശ്ചിത 
തീയ തിക്കുമുമ്പ് പിൻ സിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 


മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 7 -7 - 2014 - ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു - 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


ദർഘാസ് നമ്പർ 5 /2014 . 
സാധനങ്ങളുടെ പേര് ഓവം ആസ്പിറേഷൻ പമ്പ് - 
1 എണ്ണം 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയുൾപ്പെടെ): 

അസ്സൽ - 420. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 2010 . 
- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 17 - 7 -2014, 3 മണി. 


- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 18 - 7 - 2014 , 2.30 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 18- 7 -2014, 
3 മണി. 


No, C2 -8786 (2 )/2014/ MCT. 

| 12th June 2014. 
Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the supply of the following items required for 
Government Medical College Hospital, Thiruvananthapuram . 
Tenders should be superscribed tender number and 
addressed to the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3. 30 p . m . 

Tender No. — 2/2014 . 
Name of Equipment — Surgical Consumables . 
Cost of tender form (Inclusive of VAT ): 

Original — 840 

Duplicate - 420 . 
Last date and time for sale of tender form — 17 - 7 - 2014 , 
3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
18- 7-2014, 2.30 p. m . 

Opening date and time of tender - 18 - 7-2014, 3 p. m . 

Tender forms will be sent through post if 
required provided due amount with sufficient postage 
charges ( 50 ) is sent by way of Money Order in 
favour of the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State, Pin -695 011. Money 
Order should reach this office on or before 7 - 7 - 2014 . No 
other form of remittance will be accepted . 

List of Surgicals and Consumables 
1 . Oxygen Mask - Adult disposable. 
2 . Poly Uri Meter. 
3. ECG Paper ( Roll ) 50 MM x 20 Mts. 

(BP Hologram) - BPL 108 T Dig, 10 F 2509 RV2 . 
4. ECG Paper ( Roll) - 6108 T ( BPL ). 

- (2) 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിഓർഡർ ആയോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോമറ്റേതെ 
ങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യ പ്പെട്ടു 
കൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർ 
ഡ റു കൾ നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . മണി യോർ ഡ റു കൾ വഴി 
ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 2 - 7 - 2014 - നു മുൻപ് കിട്ടി യി രി ക്ക ണം . 
താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച 
തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


No. C3 - 10737/ 2014/ GMCT. 

30th May 2014. 
Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the supply of the following items required for 
the IVF Centre , SAT Hospital, Thiruvananthapuram. 
Tenders should be superscribed , tender numbers and 
addressed to the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details can be had from 
this office on working hours till 3.30 p. m . 

Tender No . - - 5 /2014. 
Name of Item — Ovum Aspiration Pump — 1 No. 
Cost of tender form (Inclusive of VAT): 

Original - 420. 

Duplicate — 210 . 
- Last date and time for sale of tender form - 17- 7- 2014, 
- 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
18- 7-2014, 2.30 p . m . 

Opening date and time of tender - 18 - 7 - 2014, 3 p . m . 


നമ്പർ സി3 / 10737 / 2013 / എം . സി . റ്റി . 2014 മേയ് 30 . 

-- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ച് 
എസ്. എ . റ്റി. ആശുപ്രതിയിലെ ഐ . വി. എഫ്. സെന്ററിലേക്ക് 
ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
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Tender forms will be sent through post if 
required provided due amount with sufficient postage 
charges ( 100 ) is sent by way of Money Order in 
favour of the Principal, Government Medical College, 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011. Money 
Order should reach this office on or before 2 -7 - 2014 at 
3 p . m . No other form of remittance will be accepted . 


Specifications 


Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in . 100 Kerala-Non Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits. 
7. Earnest Money Deposits (One Percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for , can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram . 
Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders . 
9 . Tenders Unsealed , Unsigned or submitted without 

supercription as specified are liable to be rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained. 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances. 


OVUM ASPIRATION PUMP 
Ovum Aspiration Pump have been developed to 

provide smooth low volume. 
Vacuum at pre -determined negative pressures, so 

allowing simple , low turbulence , 
Oocyte recovery. 
* Regulation manufactured to BS 5724 Class 1 and 

CE Safety Regulation . 
* Vacuum fully variable from 0 - 400 mm Hg. High 

Vacuum Control produces a pre -set. 
300 mm Hg. 
* Fluid trap prevents accident aspiration of fluids 

into the vacuum unit. 
* Suction units feature super quiet diaphragm pumps 

for reliable, low maintenance service . 
Technical Data 

- Low Pressure : 0 -550 mm Hg. = 0 -666 mbar. 
- Volume : 2 x 100 ml. 
- Connecting for Aspirating tubing: 2 to 4 mm . 
- Power Supply : 230 V . 
- Power Frequency : 50 /60 Hz. 
- Power Point : 50 VA . 
- Nominal Current : 220 Ma 
- Power Line Isolation : 0 .315 AT. 


For Medicines, Surgicals and Materials , Samples 
should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 
selection . 
Tenders should bear the signature and full postal 
address of the tenderers wherever necessary . 
The undersigned reserves the right to reject any 
tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders. 
15. Specifications of the items are given in the list. 
16. Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirm 
to the requirements in the tender notification . 


Tender will be opened in the presence of such of 
the tenderers or his authorized representatives who 

may present at the time. 
18. More details can be had from this office on 

working hours . 


TENDER SCHEDULE 


(3 ) 


1. The period for which the rates to be in firm One 

year. 
2. The rates should be inclusive of all taxes, 

otherwise tender will be rejected without any 
notice and for free delivery at the department 

concerned . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 


MMUS MU12 / 12789 /2014 /290. MI. 21. 

2014 mm 7. 
തിരു വ ന ന്ത പുരം സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേ ജ് 
ആശുപത്രി, എസ്. എ . റ്റി. ആശുപത്രിഎന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 
2014 - 2015 B41010108 cowolğ 6 90gsm cooblacios 
ബഡ് വിതരണം ചെയ്യാൻ താൽപര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 
നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ബഡ്മുതിർന്നവർക്കും കുട്ടികൾക്കും പ്രത്യേകം വിതരണം 
ചെയ്യ ത്തക്ക വിധ ത്തിൽ അ താ തു ആശു പ്രതി 
സൂപ്രണ്ടുമാരുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് നിശ്ചിത അളവുകളുള്ള 
പായ്ക്കറ്റുകളിലാക്കി വേണം വിതരണം ചെയ്യേണ്ടത്. 
-- ദർഘാസ് നമ്പരും സാ ധ ന ങ്ങ ളുടെ പേരും 
6 /2014 — MI (6001ğ mundoh OMI ) 
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Cost of tender form (inclusive Sales Tax) : 

Orginal - 3,800. 
Duplicate = 1,900. 


Last date and time for sale of tender form — 15 -7 - 2014 , 
3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
16- 7- 2014, 2 .30 p . m . 

| Opening date and time of tender - 16 - 7- 2014, 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient Postage Charges 
( 50) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal , Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 5 - 7 - 2014 . No other forms of remittance will 
be accepted . 

Requirement of Breads for the year 2014 - 2015 for 
MCH and SATH 

MCH SATH Total Quantity Rate Total Cost 


ആവശ്യമായി വരുന്ന തൂക്കം കിലോഗ്രാമിൽ 64000 കി . ഗ്രാം 
(8000 കി . ഗ്രാം . പായ്ക്കറ്റുകളിൽ). 
- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില (ടാക്സ് ഉൾപ്പെടെ) : 

അസ്സൽ - 3, 800. 

ശരിപ്പകർപ്പ്- 1, 900. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 15 -7 -2014 , 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും 16- 7 - 2014, 2.30 മണി. 

ദർഘാസ്തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 16 -7-2014, 
3 മണി. 

- ദ ർ ഘാസ് ഫോറം തിരു വ ന ത പുരം സർക്കാർ 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ആഫീസിൽ നിന്നും 
പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങ ളിൽ വൈകുന്നേരം 3 മണി വരെ 
ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസുകൾ നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മാത്രമേ 
സമർപ്പിക്കുവാൻ പാടുള്ളു. പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ ടെംപററി 
സോൾവൻസി, നിര തദവ്യം എന്നിവയോടു കൂടി സമർപ്പി 
ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ക വ റിന് പുറത്ത് ദർഘാസ് നമ്പരും 
സാധനത്തിന്റെ പേരും ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും 
വ്യക്ത മായി രേഖ പ്പെടു ത്തി യി രി ക്ക ണം . ദർഘാസ് 
വ്യവസ്ഥ ക ളു ടെ 22 -ാം വകുപ്പ് അ നു സ രിച്ച് അധികാ ര 
പ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നൽകിയ ലൈസൻസ് കൂടി 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ലൈസൻസ് കൂടാതെ സമർപ്പിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . കരാർ ലഭിക്കുന്ന ആൾ 
നിശ്ചിത അളവുകളിലുള്ള പായ്ക്കറ്റുകളിലാക്കി അതാത് 
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നൽകുവാൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥനാണ്. ഫോറങ്ങൾ 
തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ടി തുക 50 
അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില ആഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണി യോർ ഡർ ആ യോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്രതങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യ 

പ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ആഫീസിൽ 5- 7 - 2014 - ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭ്യമാണ്. 


40000 kg, 24000 kg . 


64000 kg. 


നമ്പർ സി2/ 13058 / 2014/ എം . സി. റ്റി. 


2014 ജൂൺ 10. 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സർജറി 
വിഭാ ഗ ത്തി ലേ ക്കായി ആ വ ശ്യ മായ താഴെപ്പറയുന്ന 
സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടു 
കൂടി നിശ്ചിത തീയ തിക്കുമു ൻ പ് പിൻ സി പ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസ 
ത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ 7 /2014. 


സാ ധ ന ങ്ങ ളുടെ പേര് നൺ അ ബ് സോർ ബബിൾ 
- ഹെർണിയ മെഷ് 


No. C2/12789 / 2014/ MCT. 


7th June 2014. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : ( നികുതി ഉൾപ്പെടെ) 
- അസ്സൽ - 420. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 210. 
- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 14 - 7 - 2014, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 15 - 7 - 2014 , 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 15-7 -2014, 
3 മണി. 


Sealed competitive tenders in the form prescribed 
are invited for the supply of the following items 
required for the MCH & SATH , Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


Tender should be superscribed as tender numbers 
and addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3.30 p. m . 

-- Tender No . and Name of Equipment - 6/ 2014, Bread 
(White Sanwhich Bread) 


- ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനു 
വേണ്ട തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
ദർ ഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡറായോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിര സിക്കു ന്ന താ ണ് . ഫോറത്തോ ടൊപ്പം 
മുദ്രപത ങ്ങളോ മറ്റേ തെ ങ്കിലും ഡോക മെന്റുകളോ 
അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 


Quantity — 64000 kg. 


8th JULY 2014] 


LABOUR DEPARTMENT 


വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാ 
ണ്. മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊ 
ണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ ആഫീസിൽ 2 - 7 - 2014 - ന് മുൻപ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ (പവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


( e) Improves Stability 
(f) Protruding monofilament loops helps to prevent 

migration . 
Available in 4 . 1x 4 .8cm size . 
Total Nos . 20 Nos . 


| ( 5 ) 


No. C2/13058/2014/ MCT. 


10th June 2014. 


Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited for the supply of the following items 
required for the Surgery Department, Medical College, 
Thiruvananthapuram . 


Tender should be superscribed as tender numbers 
and addressed to the Principal, Medical College, 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details can be had from 
this office on working hours till 3. 30 p . m . 


നമ്പർ സി2 /13057/ 2014/ എം . സി. റ്റി . 

2014 ജൂൺ 11. 
തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സർജറി 
വിഭാ ഗ ത്തി ലേ ക്കായി ആ വ ശ്യ മായ താഴെപ്പറയുന്ന 
സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
ദർ ഘാസ് നമ്പർ രോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയ തിക്കു മുൻ പ് 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ- 8/ 2014 . 
സാധനങ്ങളുടെ പേര് ലോങ്ങ് ട്രോകാർഡ് - 40 എണ്ണം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 
അസ്സൽ - 420 . 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 210 . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 14 - 7 - 2014 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 15 - 7 - 2014 , 2 .30 മണി. 


Tender No . and Name of Equipment — 7 / 2014 . Non 
absorbable Hernia Mesh . 


Cost of Tender form ( inclusive Sales Tax ) : 

Orginal — 420 . 

Duplicate — 210 . 
Last date and time for sale of tender form — 14 -7 - 2014 , 
3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
15- 7- 2014, 2 .30 p . m . 

Opening date and time of tender - 15 -7 -2014, 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient Postage Charges 
( 50) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 2 -7 - 2014 . No other forms of remittance will 
be accepted . 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും-- 15- 7 - 2014 , 
- 3 മണി. 

- ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനു 
വേണ്ട തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
ദർ ഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓ ഫീ സിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡറായോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കു ന്ന താ ണ്. ഫോറ ത്താ ടൊപ്പം 
മുദ്രപത ങ്ങളോ മറ്റേ തെ ങ്കിലും ഡോക മെന്റുകളോ 
അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ആ ഫീ സിൽ 2 - 7 - 2014 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . കൂടു തൽ വി വ ര ങ്ങ ൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


| No, C2/13057/2014/ MCT. 


11th June 2014. 


Specifications 
Non Absorbable hernia Mesh Plug : 

A non - absorbable , light weight performed plug 
constructed of knitted rows of Monofilament 
Polypropylene with multiple protruding monofilament 
loops. Designed for open inguinal hernia repair . 
(a) Highly flexible and conformable maximizes radial 

Contract with surrounding tissue . 
(b ) maximizes radial contract with surrounding 

tissue . 
(c ) Increases tissue integration and promotes faster 

healing.- 
(d ) Resists distortion 


Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited for the Supply of the following items 
required for department of the Surgery Govt. Medical 
College , Thiruvananthapuram . 


Tender should be superscribed as tender numbers 
and addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram, Pin - 695 011 . Details can be had from 
this office on all working hours till 3. 30 p . m . 


8th JULY 2014] 


LABOUR DEPARTMENT 


Tender No. and Name of Equipment with Quantity 
8 /2014 , Long Trocars for Bariatric Surgery — 40 Nos. 
Cost of tender form (inclusive Sales Tax ) : 

Orginal — 420 . 

Duplicate — 210. 
Last date and time for sale of tender form - 14- 7-2014, 
3 p. m . 

Last date and time of receipt of tender form 
15 - 7- 2014, 2 , 30 p . m . 

Opening date and time of tender - 15 - 7-2014, 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient Postage Charges 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram, Kerala 
State, Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 2 - 7 - 2014 . No other forms of remittance will 
be accepted. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്ക 
ന്നതിനുവേണ്ട തുക ( 50 ) അധികമായി അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദ ർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 2 - 7 - 2014 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


No . C2 /13055/ 2014/ MCT. 


11th June 2014. 


SPECIFICATIONS 


Long Trocars for Bariatric Surgery — 40 Nos . 

Trocars should be of 12 mm diameter and 150 mm 
long , with radiolucent fixation sleeve and shield , ribbed 
cannula for better fixation and should have a Bladeless 
dissecting fins for small facial defect and an atraumatic 
Dissecting directional tip for precise entry. 


Sealed competitive tenders in the form prescribed 
are invited for the supply of the following items required 
for the Surgery Department of Medical College , 
Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed as tender numbers 
and addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram, Pin - 695 011 . Details can be had 
from this office on working hours till 3.30 p . m . 


- (6) 


Tender No. Name of Equipment 


നമ്പർ സി2 / 13055 / 2014 / എം . സി . റ്റി . 


2014 ജൂ 


ൺ 11. 


- 1. 9/ 2014 

2. 10/2014 


H e morr hoid a l Staplers 


- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് സർജറി 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ 
വിതരണംചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 

ക ാ ള്ളു ന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടു കൂടി 
നിശ്ചിത തീയ തി ക്കു മുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


Cost of tender form (inclusive Sales Tax) : 

Orginal - 1,050 . 


Duplicate — 525 . 


ദർഘാസ് നമ്പർ 


ഇനം 


Last date and time for sale of tender form — 14 -7 -2014 , 
3 p . m . 


1. 
2. 


9 / 2014 
10 / 2014 


സ്റ്റാപ്ളേഴ്സ് 


Last date and time of receipt of tender form 
15- 7-2014, 2.30 p. m . 


Opening date and time of tender — 15 - 7 - 2014 , 3 p . m . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : (വിൽപ്പന നികുതി ഉൾപ്പെടെ) 
അസ്സൽ - 1,050 . 

ശരിപ്പകർപ്പ്- 525. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 14 -7 - 2014 , 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 15 - 7 - 2014, 2.30 മണി. 


Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient Postage Charges 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin- 695 011 . Money Order should reach this office 
on or before 2 -7- 2014 . No other forms of remittance will 
be accepted . 


ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
15 - 7 - 2014. 3 മണി. 


8th JULY 2014] 


LABOUR DEPARTMENT 


Specifications 


2. Reloads for 60mm Linear stapler instruments 

with Directional stapling with green 3.5 mm leg 
length - 25 Nos. 


3. Reloads for 60mm Linear stapler instruments 

with Directional Stapling Technology with green 
4.8 leg length - 25 Nos. 


Tender No. 9 / 2014. 
1. Circular staplers size 29mm - 10 Nos. 

(a ) It should have a curved shaft 
(b) It should have an audible and tactile feedback 

indicating completion of firing cycle . 
(c ) It should have a staples with open leg length 

of 5 . 5 mm . 
( d ) It should have a controlled tissue compression 

mechanism for variable tissue thickness . 
(e) It should have a closed staple size of 1.0 mm 

2.5 mm. 
- Circular staplers 33 mm - 10 Nos. 

(a ) It should have a curved shaft. 
(b) It should have an audible and tactile feedback 

indicating completion of firing cycle . 
(c) It should have a staples with open leg length 

of 5 .5 mm. 
(d ) It should have a controlled tissue compression 

mechanism for variable tissue thickness. 
(e ) It should have a closed staple size of 1.0 mm 

2 .5 mm. 
3 . 60 mm Thorocco Abdominal ( TA ) Linear stapler 

6 Nos. 


4 . 45 mm Thorocco Abdominal ( TA ) Linear Stapler 

6 Nos. 
45 mm Linear stapler with directional stapling 
technology single handle with Dual Action for 
closing and firing the stapler with automatic and 
mannual pin placement facility . 
5. Reloads for 45 mm Linear stapler instruments 

with Directional Stapling with green 3.5 mm leg 

| length - 25 Nos. 
- 6. Reloads for 45 mm Linear stapler instruments 

with Directional Stapling Technology with green 
- 4.8 leg length - 25 Nos. 


Government Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
Principal . 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


60mm Linear stapler with directional stapling 
technology single handle with dual action for closing and 
firing the stapler with automatic and manual pin placement 
facility. 


| [ നമ്പർ 01/ സി . ഒ.എൻ. ടി.എസ്. ആർ. 2014- 15) 
നമ്പർ എസ്1 - 310 / 2014 / സി . ഒ .എൻ. ടി .എസ്.ആർ. 


2014 ജൂൺ2 . 


1. 


ത്യശ്ശൂർ ഗവൺമെന്റ് നഴ്സിംഗ് കോളേജിലെ 
പിക്ലിനിക്കൽ ലാബിലേക്കും എം . സി . എച്ച്. ലാബിലേക്കും 
ആവശ്യമായ വിവിധ വസ്തുക്കൾ സപ്ലെ ചെയ്യുന്നതിനായി 
തയ്യാ റു ള്ള വ രിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊളളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - 4,30, 000. 


Tender No . 10 /2014. 
Hemorrhoidal stapler size ( 33mm) with fixed 
undertachable anvil — 6 Nos . 
(a ) It should have circular cutter and stapler with 

2 rows of stapling. 
(b ) It should be of 33 mm circular diameter with 

short straight shaft . 
(c) It should have a closed staple height of 0 .75 mm 

to 1 . 5 mm . 
(d ) It should have an open staple leg length of 4 mm . 
(e ) It should have a cut line of 24 .4 mm . 
(f) It should contain safety latch and integrated 

Anvil Head . 
(g ) It should have a fixed anvil head with bilateral 

ports. 
(h ) It should contain set including purse string 

suture Anoscope , circular Anal Dilator and 
Suture Threader. 


നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 

ദർഘാസുകൾ “ Tender for the supply of Models & 
manikins for Govt. College of Nursing, Thrissur എന്ന് 
രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും, പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് 
ഓഫ് നഴ്സിംഗ്, തൃശ്ശൂർ, മുളങ്കുന്നത്തുകാവ്- 680 596 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ 17 - 7 - 2014 , ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്ക് മുമ്പായി 
അയച്ചുതരേണ്ടതും ആകുന്നു. ദർഘാസുകൾ അന്നേ ദിവസം 
3 മണിക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതു 
മാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 900. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില - 450. ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കണമെ 
ന്നുള്ളവർ - 50 ചേർത്ത്മണിയോർഡർ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
വൈകിക്കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഓഫീസുമായി 
പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെടുക. 


8th JULY 2014] 


LABOUR DEPARTMENT 


No. S1- 310/2014/ CONTSR . 

2nd June 2014. 
Sealed tenders are invited for the supply of 
manikins and Models for Preclinical Lab and Foundation 
Lab of Government College of Nursing, Thrissur. 

Approximate Cost — 4 ,30 ,000 . 
EMD _ 1 % 

The envelope containing the tender should bear the 
Superscription “ Tender for the supply of Models & 
manikins for Govt. College of Nursing, Thrissur ” and 
should be addressed to Principal, Govt. College of 
Nursing , Thrissur- 680 596. Last date for receipt of 
tenders will be at 1 p . m . on 17 -7 -2014 . Late tenders will 
not be accepted . The tenders will be opened at 3 p . m . 
on 17 -7 - 2014 in the presence of such of the tenderers or 
their authorised representatives who may be present at 
that time. The cost of tender form is " 900 + VAT and 
that for duplicate copy is " 450 + VAT. The tender form 
is not transferable . The additional amount of 50 is to 
be sent by money order if the tender form is required by 
post. Further details can be had from the office of the 
undersigned. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 
ഒറിജിനൽ ക്രമനമ്പർ 1- ന് 2,415, ക്രമനമ്പർ 

2 - ന് 1,470 , ക്രമനമ്പർ 3 - ന് 525, 
ക്രമനമ്പർ 4,6,7,9 ഇവയ്ക്ക് 420, 
കമനമ്പർ 5 - ന് 735 , കമനമ്പർ 

8 - ന് " 840. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ക്രമനമ്പർ 1- ന് 1,208, ക്രമനമ്പർ 

2 - ന് 735, ക്രമനമ്പർ 3 - ന് 263, 
ക്രമനമ്പർ 4, 6,7 ,9 ഇവയ്ക്ക് 210 
ക്രമനമ്പർ 5 - ന് 368, ക്രമനമ്പർ 

8 - ന് - 420. 
ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 11 - 7 - 2014 , 4 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും - 18 -7 - 2014, 4 മണി. 

- ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കേണ്ട അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 19 - 7 - 2014 , 1 മണി. 

ദർഘാസിൽ ടെക്നിക്കൽ ബിഡ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും - 19 - 7 - 2014 , 2.30 മണി. 

- ദർ ഘാസിന്റെ കൂടെ 100 - ന്റെ കേരള സ്റ്റാമ്പ് 
പേപ്പറിലുള്ള സമ്മത പത്രവും നിര ത ദ വ്യമായി മൊത്തം 
വിലയുടെ ഒരു ശതമാനവും ദർഘാസിനോടൊപ്പം അടക്കം 
ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് റൂൾസ് ഖണ്ഡിക 7. 50 - ൽ 
പ്രതിപാദിക്കുന്ന " 2 ബിഡ് സിസ്റ്റം പ്രകാരം ദർഘാസുകൾ 
സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . അല്ലാ ത്തവ പരി ഗ ണിക്കു ന്ന ത ല്ല . 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തൃശ്ശൂർ, 
എം . ജി . കാവ്- 680 596 - ൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ 
- 50 തപാൽ ചാർജ്ജ് അധികമായി ഓരോ ദർഘാസിനും 
മണിയോർഡറായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 


Government College of Nursing , 
Thrissur. 


( Sd.) 
Principal. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ സി7 / 8744 / 2014 / എം . സി . ടി . സി .ആർ. 


2014 ജൂൺ 11. 


തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ടു 
മെന്റുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെപറയുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മത്സര സ്വഭാവമുള്ള മുദ്രവച്ച ദർഘാ 
സുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


കമ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
നമ്പർ ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് 


No .C7-8744/ 2014/ MCTCR . 

| 11th June 2014. 
Sealed competitive tenders in the prescribed 
forms are invited for the supply of following items 
required for Medical College, Thrissur. 


ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് 


ST 


AS 


Tender No. and Name of the 

Equipment 


Name of 
Department 


No. 


| (3) 


Anesthesiology 


Anesthesiology 


1 1/ 2014 - 15 / എം . സി . ടി . സി. ആർ അനസ്തേഷ്യോളജി 

പോർട്ടബിൾ അൾട്രാ സൗണ്ട് 
കളർ ഡോപ്ലാർ 
2/ 2014- 15 / എം . സി. ടി. സി. ആർ - അനസ്തേഷ്യാളജി 

ഐ . സി. യു വെന്റിലേറ്റർ 
3 3 / 2014- 15 / എം . സി . ടി. സി.ആർ - അനസ്തേഷ്യാളജി 

ബൈഫേസിക് ഡെഫിബ്രിലേറ്റർ 
4 4/ 2014 - 15 / എം . സി. ടി . സി . ആർ - അനസ്തേഷ്യാളജി 

ബോഡി വാർമർ 
5 5/ 2014- 15/ എം . സി . ടി . സി.ആർ - അനസ്തേഷ്യാളജി 

ഐ . സി. യു . കോട്ട് ആക്സസറീസ് 
6 6 / 2014 - 15 / എം . സി . ടി . സി . ആർ - - അനസ്തേഷ്യാളജി 

- പി. സി . എ . പമ്പ് 
7 7 / 2014 -15 / എം . സി . ടി. സി. ആർ അനസ്തേഷ്യാളജി 

പോർട്ടബിൾ വെന്റിലേറ്റർ 
8 8 / 2014 -15 / എം . സി . ടി. സി. ആർ - അനസ്തേഷ്യാളജി 

മൾട്ടിപാര മോണിറ്റർ 
9 9 / 2014 -15 / എം . സി . ടി. സി. ആർ അനാട്ടമി 

ഹിസ്റ്റോനൈറ്റ് 


Anesthesiology 


- 1 1/2014- 15/ MCTCR 

Portable Ultrasound Colour 

Doppler 
2 2/ 2014-15/ MCTCR 

ICU Ventilator 
3 3/ 2014-15/ MCTCR 

Biphasic defibrillator 
4 4/ 2014- 15 / MCTCR 

Body Warmer 
5 5/ 2014 -15/ MCTCR 

ICU Cot accessories (5 Nos.) 
6 6/ 2014 -15/ MCTCR 

PCA Pump (2 Nos ) 


Anesthesiology 


Anesthesiology 


Anesthesiology 


8th JULY 2014 ] 


LABOUR DEPARTMENT 


7 7 /2014 - 15 /MCTCR 

Anesthesiology 
Portable Ventilator 
8 8 /2014 - 15 /MCTCR 

Anesthesiology 
Multipara Monitor (5 Nos.) 
9 9 /2014 - 15 /MCTCR 

Anatomy 
Histoknite 
Cost of tender form : 
Original — 2 , 415 for Sl. No . 1, 1, 470 for 

Sl. No. 2 , 525 for Sl. No . 3 , . 420 for 
Sl. Nos. 4 , 6 , 7 , 9, 735 for Sl. No. 5 , 

840 for Sl. No. 8 . 
Duplicate 1,208 for Sl. No. 1, \ 735 for 

Sl. No. 2 , 263 for Sl. No. 3 , \ 210 for 
Sl. Nos. 4, 6 , 7 , 9 , . 368 for Sl. No. 5 , 

420 for Sl. No. 8 . 
Date and time of closing of tender sale by 
Money Order — 11-7 - 2014 , 4 p. m . 

Date and time of closing of tender sale by cash 
18 -7 - 2014 , 4 p. m . 

Last date and time of receipt of sealed tender 
19-7 -2014 , 1 p. m . 

Date and time of opening of Technical bid 
19-7-2014 , 2. 30 p. m . 

The tenderers should sumit tenders along with an 
agreement duly executed on Kerala stamp paper worth 
. 100 and an EMD at the rate of 1 % of the total cost 
of the items tendered for. The tenders without agreement 
and EMD for required amount and incomplete tender 
forms will be rejected outright. The total cost of the item 
tendered for should be specified clearly for arriving 
E . M . D . Two bid system ( Technical bid and Price bid ) 
strictly following in this tender as per Store Purchase 
Manual 2013 para 7 .50 . 

The tender forms and further details such as 
specification & general conditions etc . can be had from 
the office of the Principal, Govt. Medical College, 
Thrissur -680 596 . Those who wish to get the tender form 
by post should send 50 extra by Money Order 
towards postage for each tender. 
Govt. Medical College , 

(Sd .) 
Thrissur . 

Principal. 


